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説明書 


このたびは本機をお買い求めいただきましてまことにありがとラございます。 

♦ご使用になる前に、がずこの「取扱説明書」及び別冊の「工事説明書 J をよく読 
んで、正しく使用してください。 

この「取扱説お書 J は、別冊の「工事説明書」、保証書と共に必ず保管してくだ 
さい。 

♦取扱説明書、工事説明書を紛失された場ちは、お買い求めの販売店にご相談くだ 
さい。 
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の安全のために必ずお守り < ださい 

♦お使いになる人や他の人への危善と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、 
必ずお守りいただくことを説明しています。 

♦ここに示した表示は、誤った使いかたをしたとさに生じる危害や損害の程度を;欠の表示で区分し、説明 
しています。 


A 警告 (WARNING) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人 
が死こ、重傷を負う可能性、または火災の可能性 
が想定される内容をおしています。 

A 注意 (CAUTION) 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人 
が傷害を負う可能性や物的損害の発生び想定され 
る内容を示しています。 


お守りいただく内容を、なの絵表示で区分しています。 




この絵表示は、「禁止」 
されている内容です。 


五 


この絵表示は、「注意」 
していただく内容です。 



この絵表示は、必ずして説明文中の 「お願い」 事頂は、本機を誤りなく正し 
いただく「指示」内容です。くお使いいただくたゆの内容び記載されています。 


告 ( WARNING ) 


★ガソリ ン使用禁止 I 

ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶対に使用し 
ないでください。 

少量の憑入でを、乂災の原因になりまず。 


◎酱 



I 女給排気筒(管^をース） 外れ危険 I 

給排気筒(管、ホース)び列れたまま使用しない 
で < ださい。 

がれていると運転中に排ガスが室内に漏れて、 
危険です。 _ 


_^ r -7 _ガソリン禁止 

★給排気筒トップ閱そシ青険 

給排—気窗^ッうの肩6び雪でふさがれたままで 
使用しないでください。ふさびれているときは、 
除即.て/ドか、0 

閉そくしていると運転中に排ガスび室内に漏れ 
て、危険です。 



0 


I ★衣類の乾燥厳禁 


衣類などの乾燥には使用しないでください。 
衣類び乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて落 
下して乂びつさ、义災の原因になりまず。 



0 



0 


★温風吹出□をふさがない 

あ類、紙などで温風吹出□や空気取入□をふさ 
びないで < ださい。 

衣類、紙などでふさぐと、異常燃焼や乂災の原 
因になります。 


★スプレー吿厳禁 

スプレー宙やカセツトこんろ用ボンベなどを、 
ストーブの前や温風のあたる巧に放置しないで 
<ださい。 

熱で定の圧力び上がり、爆発して危険です。 



0 


尸 \ 


0 

禁止 











のま全のために必ずお守りください 



告 （ WARNING ) 


★定期点検の実施1 

定期的 （2 年に]回程度)に点検-整備を受けて 
<ださい。 

点検を夏けずに長期間使用し続けると、故障や 
事故の原因になり危険です。 

点検-整備はお買い巧めの販売店や資格者のい 
る店に依頼してください。 


女ご自身での据付け•移 設工事の厳禁 I 

お客さまご自身による工事は危険でず。 

据付け工事は販売店や専門業者にご依頼くださ 
い。 

(ストーブを移設させる場合も同じです。） 



〇 




0 



意 （ CAUTION ) 


I ★カ ーテン、 寝具など可燃物近接禁止 I 

力ーテン、布団や毛布など燃えやずいをののそ 
ばで使用しないで < ださい。 

ストーブの熱気で着火して火災が発生するおそ 
れびあります。 

可燃物との離隔距離については4ページまたは 
工事説明書の I ★可燃物との距離を離ず I を参 
照して < ださい。 


I ★異常時使用禁止] 

万一異常を感じたとさは、使用しないでください< 
異常燃焼のおそれびあります。 _ 


0 

禁止 



0 


女温風に直璋をた6ない] 

温風や輯射熱に直接長時間あた5ないで < ださし、。 
低湿やけどや、脱水症状になるおそれびあります。 
温風を直接暇い込まないでください。気分が悪 
くなることびあります。 


呂 r 給油時消火 


給油は、必ず消火していることを確認し、他に 
乂の気のない所でおこなってください。乂災の 
おそれびあります。^ 


四角 


〇 



0 


★高温部接触禁止 

燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒トップ、ガ 
-ド ( FR - S 45 A - FR-S 曰己 A ) J レーバー ( FF - S 4 已 A . 
FF - S 5 百 A ) などに手などふれないでください。 
やけどのおそれびあ0まず。 ィ 


女腰をかけたり物をのせない 

ス! -- ブの上にのったり、腰をかけたりしない 
でください。ス i -ープの故障や、やけどのおそ 
れびあ0ます。ス I -ーブの上に花びんや、水を 
入れたちのなどを置かないでください。水がか 
かると漏電や故障のおそれびあります。 



接軸禁止 



0 


2 














意 （ CAUTION) 


女油漏れ確認 

油タンク-ゴム製送油管-接を部-給油コック 
および機器などか5の口油漏れがないことを 
確認の上ご使用ください。 

好油び漏れていると乂災のおそれびあります。 


給排気筒付近の可燃物近接禁止 1 

給排気筒トツプの近くに、灯油や可燃物など弓 
火のおそれのあるをのを置かないでください。 
乂災のおそれがあります。 


漏れを確認 


ゴム製送油管 



〇 


み指や 異物を入れ ない I 

ガードの中や温風吹出□や空気取入□などに、 
指や可燃物、針金などの異物を入れないでくだ 
さい。 

けびや乂災のおそれびあります。 





み改 造使用の禁 止 I 

改造して使用しないで < ださい。 
また、ス I -ーブや給排気筒には床腹 
房用の熱交換器などを取0付けない 
でください。 

火災や、排ガスび室内に漏れる原因 
とな0、危険です。 


0 

禁止 


0 




I 女電源プラグは確実に差し&む I 

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し 
込んでください。 

(また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使 
用しないでください。） 

火災の原因になりまず。 

濡れた手での抜き差しはしないでください。 
感電の原因になります。 . ^ . 



原因になります。 _ 

電源プラグ の お手入れ をず君 

ときどきは電源プラグを损き、ほこ 
り ( 及び金属物)を除去してくださし 、。 mm 
(ほこりや異物げたまると湿気など W 
で絶縁不良になり）火災の原因にな 

指 TT 、 



〇 


ります。 

痛 


★お子様やお年寄りのご使用に注意 


★長期間使用しなし、ときは電源プラグをおく 


お子様やお年寄り、体のご不自由な 
かたがお使いになる場合は、やけど 
などについて、周囲の人が充分に 
注意して < ださい。 


〇 


長期間使用しないとをは、電源プラ 
グをコンセントか5抜いてください。 

火災や予想しない事故の原因となり 

まず。_ 離プラグを抜く 

★可燃性ガス使用禁止] - 

スト-ブを使用してしな部屋で、可 
燃性ガスび発生するをの（ガソリン 、I XJ 
ベンジン、シンナー）、スプレーを使 V*iX 
用しないでください。 使用禁止 

火災や故障の原因になります。 


0 


★高地(標高1 SOOmlU 上)では使用禁止 

酸素濃度び薄いので不完全燃焼しまず。 

10日日〜1日日日 m の場所では再調整が必要でずので、 
工事説明書の I 高地仕様への変勇をしかた I を 
参照してください。 



0 

使用禁止 















のま全のために必ずお守りください 


女巧面に注意 I 

ほこりや、タバコの煙などにより、温風吹出□周辺の床面な巧れたり変色することがあります。/ !\ 
また、熱に弱いジュータンや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることびありま ' 、 
すので、熱に強いマットなどを敷いてください。_ ま意_ 

★可燃物との距 離を離ず 1 

スト-プか日酬の可燃柄-での福胃距離は図のようにしてください。 ■誉 

嚇^% %嚇'^ 


SOcmLU 上 


60 cmJiLb 


S - 激麵上 


(正前 

が呆か点巧のために片麵ホ3日 cmm 上巧してください C 

I I 


《 6 日抓し^上 


1(測面） 



//////可燃物’///// 


.扫巧 I 30cm 

i 化よ 

‘Ht_ 11 5cm 
ち倚山上 


※不梳がめ場合は30抑1な上 


給排気筒トップ 


15帥似上！-11日 cm む上 I 


(正面） 



★効果的に使 用ずるために 

♦温風の循環を妨げるを み 

のびない場所に設置し J __I 

てください。 f 


•外気に接する窓の下や 
壁側に設置すると効果 
的です。 



参熱に弱い力ーペットや床の上で長時間使用すると、変色したり、そり返ることびあります。 
熱に強いマットなどを敷いてください。 


固使用する場所 



灯油の廃棄処分は、打油をお買い求めになった販売店にごホ目談ください。 


願い （ NOTICE) 


意に AUTION) 



4 










3 npB のなまス 


外観図I IFR-S4 日 A.FR-S 日目 A 


FF-S4 日 A，FF-S 日日 A 


操作部.表示部 


操作部•表示部 



フロントパネル 



ガラス炎筒 



:-にレメと^^^^^^ /ストレ_ナ 


フ□ントパネル 



フアンフイルター 
(温風用空気取入口） 


巧流用 

フアン モーター 


フアンフイ J レター 
(温風用空気取入口） 


巧流用 

フアン モーター 


背面カバー 


(上) 


背面カバー 


(を) 



リセットボタン 


閉止弁付定油面器 


■ruimi 


点乂ヒーター 


パ'—ナ- 


点义 ヒーター 



































































圍各部のなまえ 


操作•表示部のなまえと使いかた、「点灯」 • 「点滅」の意味 


_チャイルド□ックボタン_ 

チャイルド□ックの設定•解除をおこないます。 

r 固 使いかた J の I チャイルド□ツクのしかた j 参照 


タイマーボタン 

タイマー運転をおこなラとをに使います。 

「固使いかた j の I タイマー運顧のしかた I 参照 


BBiaiilB 画 ! 


エコランプ 

•エコ運転び設定されていまず< 


給油ランプ 

点滅（運輯停止） 

巧油びなくなり自動消乂しました。 


■温度表示 

設定温度…1-- 

1日で〜32でまで設定温度を選択でをます。 
室内湿度…… 

-9 で〜3日でまで表示します。 

■抵温表示•高温表示 

「しご」……室內温度が一 idc 政下。 

rn rj ……室巧温度び36で政上。 


温度瞻 
時計 □ 


設定温度 室内温度,_, 

閲:閱圍 r 


■ク II ——' ノグが I 焼表巧 

ク U —ニング燃焼の残0時間を表示します。 


デジタル 


■現在時刻表示 

現在の時刻を表示します。 


設定温度 


室内温度 


S | SI : 回 


圍タィマ- 
團てコ 


■エコ運転表示 

エコ運乾中を表示します。 


温度〇 
時計〇 


設定!豆度 室内温度,_, 

四：關 Sr 


設定温度 


室内温度 


湿度 □ 
時計 □ 


パ .I 广口1 圓 タィマ- 

こ•し U 團エコ 


6 


































表示部 


■タイマー運乾時刻表示 

タイマー運転設定時を表示します。 


■故障•異常により自動消火したときのエラー表巧 

自己診断機能により、異萬時には卜 D - E - S 3 , 
Of を表示します。 

( r 圃 I な障.異常の見巧けかたと処置五 型 J 参照） 


温度〇 
時計〇 


設定湿度 室内温度^ 

•厕圍ご- 


■す完全燃焼通知機能により自動消义したとをの 
エラー 表示 

不完全燃焼通知機能の連続作動回数によ 0 rHHH /J 
〜 「 HWW 引を表示します。 


温度〇 
時計〇 


設定温度 室の温度^ 

嘱:朽 Tir コマ- 


設定湿度 


室内温度 


温度0 
時計〇 





圓タィ 7- 
團てコ 


■再点火防止機能により自動消义したとをの 
エラー 表示 

「从 s ' w 」 を表示します。 


温度〇 
時計 □ 


設定温度 室の通度^ 

欄：网£ィコマ- 
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回使用前の準備 


® 燃料は、灯油 （ J 旧1号な油）を必ず使用してください。 



燃料 




★ガソリン使用禁止 

ガソ U ンなど揮発性の高い油は、絶対に 
使用しないで < ださい。 

少量の混入でち、火災の原因になります。 


0 ® 戀 

巳 _7 ガソリン禁止 


♦ガソリン、シンナーおよびこれらび憑入した灯 
油、変質な油、ミちれた灯油、水やごみの混じって 
いる打油などは、絶対に使用しないで<ださい。 

♦灯油は、おず火気、雨水、ごみ、高温および直 
射曰光を避けた場所で灯油専用容器を使って保 
管してくださし、。 


丈了油とガソリンの見分けかたのポイン 


指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます。 
(义の気のない巧でおこなってください。） 


面 


〇 '幻油 


X ガソリン 




欄 


濡れたままです。 


すぐ乾いてしまいます。 


給油のしかた 


給油の際の手順と注意 




0 



油タンクに給油ずる。 

♦油タンクの給油口ふたをはずし、灯油を巿販の給油ポンプで 
油量計を見なが6給油してください。 

♦給油の際は、給油□フィルターを取り去5ないでください。 

給油の際にこぼれたな油をふき取る。 

•給油被、油タンクの底のドレン受けを透視して水やごみがた 
まっていれば給油□フィルターをいったん取りはずし、給油 
□か5市販の給油ポンプをドレン受け内に差し込み、水やご 
みなどを吸い出して < ださい。 

給油□ふたを必ず元通りに閉める。 


r 燃料切れの注意】 


•燃焼 中にけ油びなくなると消火しまず。 

このとさ 「給油ランプ」 が点滅し、ブザー音がして異常びあったことを知らせます。 

油タンクに灯油があるのに 「給油ランプ」 が点滅ずるとをは、送油経路のつまり、空気たまりが考えられま 
す。このようなときは、 「回使用前の準備 J の I 給油のしかた ] r 回使用前の準備」 
の I 点义前の準備と確認 I 「定油面器のリセットボタンのセット」 を参照して送油経路の点検をしてください。 


再運転する場合は、本体温度が充分下びってから油タンクに給油し、 「運転スイッチ」 を一度 「切」 にしてか 
ら r 入」 にしてください。 
















空気抜きの方法 


♦送油管の途中げ山おになったり、もつれたりしていまずと、送油管 
の中に空気びたまって灯油が流れないためにス1ブは r 給油ラン 
プ」が点滅して運乾しません。 

このよラなとさは1；(下の手順で処置をしてください。 

(灯油をこぼさないよラに注意してください。） 

① バルブを全開にずる。 

② 送油管に山形情低)がないように平らにずる。 

③ ス t ''ーブ本体との接続部を取りはずし、取りはずした送油管の先端 
をバケツなど灯油をためることができる容器に入れはずれないよラ 
に固定する。 

@バルブを全開にし、送油管から口油に空気が混じらない状態で連続 
して流れ出ることを確認する。 

ま意：バルブを全開にしてを灯油びまったく出ない場合は油タンク 
とストーブ本体との落差(約 30 cm 必要)びない場合ちあります 
ので確認-処置してください。 

衝確認でをた5バルブを全開にずる。 

( D 送油管をス1ブ本体に接続ずる。 

⑦バルブを全開にする。 

⑥ストーブ本体の側面にある赤色の リセットボタンを 下へ1回巧ず。 
逗)ストーブを運転する。 


を気 送油营 



※製品の側面にあ D ます 


点乂前の準備と確認 


油漏れの確說 

ストーブの置台、または送油経路（油タンクや憩由管の接合部など）から油漏れげないかどうか確認してください。 
万一、油漏れしている場含は必ずお買い求めの販売店に修理依頼、または当社にご相談くださし、。 


給気ホース-排気筒接続の確認 

給気ホース-排気筒び正しく接続されているか確認してください。 
がれていると運転中に排ガスが漏れ大変桓険です。 


ストーブ周辺の確認 

ス I -ーブの周辺および給排気筒トップの周囲に引火物や可燃物を置かないでください。 


定油面器のリセットボタンのセット 

定:油面器のホい U セットボタンを、下へ1回巧してください。 

点火するたびにセットずる必要はありませんが、シーズン初めや、本体設置 
場所を変更したとき、または巧震自動消火装置び作動したあと再運転すると 
きは、リセットボタンをもう一度、巧しなおしてくださし、。 

. -お願い- 

• U セットボタンは日砂！; LL 押し続けたり、カラーをがして巧さないでください。1」丰ット 
♦定油面器からな油びあふれた0燃焼び継続しないことびあります。 





回使用前の準備 


電源プラグをコンセント（家庭用 
AC100V) に確実に差し込む。 

•デジタル表示部は「-」表示され 

ますので、現在の時刻をセットしてくだ 
さし、。 



温度〇 
時計 ■ 


設定温度 


室内温度 



•このとき r 給油ランプ」 び点滅ずる場合は、ストーブに灯油びさていませんので、 「「王!使用前の進備 J の! 
油のしかた I の 思凹巧 化む担 を霉照して巧油経路を点愤してくだホい。 


現在時刻の設定のしかた （運乾停止中にしかできません) 




現在時刻が午後7時10分の場合 

または 〇 のボタンを1度巧す。 

「時計ランプ」が点滅しまず。 

(D デジタル表示を見なが目だ5のボタンを巧して「 巧」 に合わせる。 
(D デジタル表示を見なが5^のボタンを巧して「 •'ご」 に合わせる。 


♦广つ•〔つのボタンは、一度押すごとに1時間または1分間ずっ進みまず。巧し続けますと連続的 
に進みます。 

•時刻合わせをずる場合は、 「時計ランプ」 び点滅している間に广へ)’〇のどちらかのボタンを押し 
てください。 ^ 3 

時刻ちねサができなかった場含は、をう一度ぐ〜!または D のボタンを押してやり直してください。 


④ r 時計ランプ」が、点滅か5点口に変わり、設定が完了します。 
-お願い- 


•ストーブの時刻表示びズレる場をは、コンセントを一度抜いて、をう一度差し込み直して、時刻を 
設をしてみてください。それでを直5ないとさはお買い求めの販売店までお問い合わせください。 
♦ストーブに初めて通電したとをや、停電禮や、電源プラグを 

抜いて再通電した場合、デジタル表おは「-」表示され ち A D 

ますので、現在の時刻を設定してください。 時計！ 


設定愚度 


室内温度 


★省電力機能 


•時計表示中に、5分間経過しまずと、省電力機能がはたらいて、デジタル表示部が r 消灯」して、電力の 
消費を抑えます。 



時計表示を確認したい場合は、操作部の運転スイッチ政外のどれかのボタンを巧すと表おします。 
運転スイッチを巧すと点乂動作に入ります。（運転中及びタイマー待機中この機齡ホはたらきません。) 









固使いかた 


点义のしかた 



(D r 運転スイッチ」を巧して r 入 J にずる。 


♦ブヴー音がして「運転スイッチ」が点滅しまず。 

♦「温度ランプ」が点灯し、デジタル表示部に設定温度と室内温度を表示します。 

③約2分後に自動的に点义し、 r 運転スイッチ」が点灯に変わりまず。 

/-お願い- 

♦ご購入されてネリめて使用されるとをに、製品の窒料やパッキンが焼けることによつて、においや煙 
が出る場をがありまず。 

このような場合は、お部屋の窓（給排気筒トップ取付け場所より離れた巧）をかし開け、半日か5 
1日程度、「強」運転をしてください。 

♦] 〜2回点火操作をして、点乂しなかった場合、何回を点火しないでください。バーナー內にな油 
がたまります。販売店にご連絡くださし、。 

万一灯油がたまったことに気付かずに点火したときは、 r 運転スイッチ」対甲しなおして彻」にし、 
たまったに[油が燃えつさるまで待ってください。 このとき、電源プラグをコンセントか！ 5 巧かない 
で < ださい。 

♦点火後約日分間は、温度調節に関係なく r 弱燃焼 J します。 

•点火後約2分間は、巧流用ファンは回りません。 

•室温び日ご政下の場含は、点火までの時間は約4分になります。 

♦運転開始時に閉止弁が開くため、 「カチッ」 と音がします。 











園使いかた 


室温調節のしかた (運乾中にしかでさません) 



江)《ける 0。ヴる 

①〇または〇ボタンを1度押ず。 

「温度ランプ」び、点滅します。 


(D 温度を上げるとき。 

デジタル表示を見なげ5 ^のボタンを巧します。 

(D 温度を下げるとき。 

デジタル表示を見なが5 のボタンを巧します。 


•温度設定をする場合は r 温度ランスが点滅している間に广ポタンのどち5かを巧してくだ 
さい。設定でさなかった塌合はをラー度押して、やり直してください。 

♦設定温度は1日む〜32で、室温表示は一目む〜35むまで表示します。 

♦室温表示は室温げ一1日で政下の場合 rLo 」、 3目む上の場合は r , S ' ,J と表示します。 

•設定された室温にコント□ールずるために自動的に火力を調節しまず。 

♦-度設定温度を決めますと、その設定温度を記憶していますので、変更をしない限り、消火後再運転ず 
る場合を同一設定温度になります。（停電や電源プラグを抜いた禮でを設定温度を記憶しています。） 


. -お願い- 

室温調節は、ス I -ーブの位置や部屋の大ささなどで、おずしを前面パネルの「デジタル表示部」の室内 
温度表示と室温とは一致しません。 

このような場合は、ルームサーミスタを、工事説明書の 〔ルームサーミスタあ配線(移動)） を参照し 
て、適切な位置に付け替えてください。 










エコ運転のしかた 


(運転中にしかでさません） 


エコ 運転とは… 

♦灯油の消費を抑えることにより、 C 日2排出量を抑えた環境にやさしいエコロジー機能です。 

•エコ運転中はデジタル表示部にご3」表示をし、設定温度と室内温度は表示しませんび、打ミ由を 
節約するために内部的に下記の制御をします。 

①設定温度が2日ごじ(上の場合は、巧でに切り碧ねります。 _ 

霞設定温度より室温が約2で上昇しますと、自動的に消火します。自動消火した機でを、運転ラン 
プは点灯したままになります。 

③ 室温が設定温度を下まわると自動的に毎点火します。 

④ 室温が設定温度付近でまをした場合に、設定温度を]む下げ、これを設定温度が2日でになるまで 
繰り返します。 

♦エコ運転中にまたは^ボタンを押すと、設定■室内温度表示に切り替わり、温度設定を 
することびでをます。 



エコランプ 


設定のしかた I エコボタン^ L ロランプ 

① r エコボタン」を押す。 

• FE ご £?」表示に切り碧わりエコランプび、点なし設定されます。 — 

♦エコ運転は一度設定ずれば、記憶されます。ただし、設定げ記憶されていてを消火時には表示さ 
れません。 

111 涂のしかた 

( Dr エコボタン」を押ず。 

♦設定-室内温度表示に切り替わり、エコランプ表示げ、消灯し解除されます。 

♦電源プラグをおいたり、停電びあった場合は、自動的に解除されまず。 

♦解除後はエコ運転設定前の設定温度にをどります。 

/-お願い-1 

•エコ 運乾を連続して使用しまずと、ガラスにすずが付くことがあります。ときどき エコ 運乾を解除 
し、乂力を r 強」 燃焼で1〜2 時間 燃焼 させて ください。 （ FR - S 4 已 A . FR-S 己己 A のみ） 


タイマー運転のしかた (タイマーを使用して暖房を始めたいとき） 

タイマ-運転をずる場含は、 rl 4 i 使用前の準備 J の 「現在時刻の設定のしかた I に従って、時刻合ねせを 
してか5でないと、タイマー運転でさません。 


このストーブのタイマー運転は、その時の室温により自 
動的にタイマー運転による点乂時刻を変え、溝望の時刻 
にはお部屋を暖か< しておさます。 

(室温1日む总下の場合） 


室温によるタイマー点火時刻の自動変更 
1日で];(上^設定時刻 
0ご〜15で一設定時刻の1日分前 
( TCIU 下一設定時刻の20分前 








固使いかた 


• 国タイ 7- 


H 国ちげる @あげる Oa 




タイマーランプ 


設定;晶度 


室内温度 


□ 「 I . 「 )[i 

□ -,-居 


回タィ 7- 
團てコ 


醫定のしかた I ' - ' —デジタル表示部 ゾ-1、ーソノバ 

午前6時30分に設定したい場ち 設定温度 室内温度 _ 

① 「タイマーボタン」を巧す。 •— ••—一 网エコ 

初めて設定:するとさはデジタル表示部の表示が I -11- * ^ 

「-」表示に変わり、「タイマーランプ」が点滅します。 

(D デジタル表示を見なが!5ミぅのボタンを巧して「 S 」に合わせる。 

③デジタル表示を見なび目 ps 气のボタンを押して r えご」に合わせる。 


♦〇‘〇のボタンは、一度巧すごとに1時間または1日分間ずっ進みまず。巧し続けますと連続的 
に進みまず。 

♦時刻合ねせをずる場合は、「タイマーランプ」び点滅している間にこつ.のどち5かのボタンを 
押して < ださい。 

♦設をできなかった場合は、をラー度 r タイマーポタン J を巧してやり直してください。 


®r タイマーランプ」び、点滅している間に r 運転スイッチ」を巧して「入」にずる。 

少■し待つと、タイマーランプび点打してデジタル表示は現在の時刻を表示してセットび完了します。 

f -お願い- 

•タイマー運乾は、一度タイマー運転時刻を設定ずれば、変更しない限り、「タイマーポタン」を巧し 
て r タイマーランプ」の点滅中に、「運転スイッチ」を r 入」にするだけで同一時刻で設定び完了します。 
(停輩や電源プラグをおいた後でをタイマー時刻を記憶していまず。） 

•「運転スイッチ j を押して、 r 運乾スイッチ」が点滅しているとさに、「タイマーボタン」を巧すと、 
「タイマーランプ」び点滅し、かし待つと r タイマーランプ J び点巧しセツトび完了しまず。 

♦タイマー運転時刻を変更する場含は前記と同手順でおこなってください。 


解除のしかた 

タイマー運乾操作をした後、タイマー点火時刻前に通常運転をおこなぃたぃ場合。 

〇 r 運転スイッチ」を巧して「刚にする。 

-[タイマー運転の解除] 

@ r 運乾スイッチ」を再度押して「入」にずる。 

-[通常運転開始] 

タイマー運転の注意事項 

( -お願い- 

•通常運転中に「タイマーボタン」を押すと、消乂して r タイマー運輕」の状態になり、タイマー運転時 
刻に自動的に点乂しまず。 

♦タイマー運転時刻の確認は、タイマー運転待機中または運転停止時に r タイマーボタン J を巧ずと、 

10秒間表示します。 

♦タイマー運転操作後に停電があつたとさや、ス I ブを揺5して対震自動消火装置が作動したとさ 
は点火しません。 










消乂のしかた 


—チわイルド _ _ 

〇 □ック/3撕し国タイマ- 国エコ 圆ミヴる闻あげ5 

〇 〇 〇 00 


S 入 3 z □' 


運転スイッチ 


iC 

1 

. - 

し ': 

• 僻窗 
•.活度 □ — 7 ’ 

[ご.. 椅 か^ど £ 

度 ミ 

M 

星巧瞄 

禪ご - j 

fc ルド. j 

0 巧巧 1 

1 



__ __ _ 一 

デジタル表示部 


， > 
① 


①「運転スイッチ」を巧して r 切」にする。 

• 「運転スイッチ」びしば日く点滅してか!5、消灯します。 
•デジタル表を部は、現在の時刻を表示しまず。 


消火後しば5くは巧流用フアンは回乾し続けます。その機自動的に停止します。 

対流用フアンび止まるまで、電源プラグをおかないでください。 

-お願い- 

•ス1ブの消火は 電源 プラグをコンセントか5抜き取ったり、ストーブをゆずって消してはいけません。 
♦が出するときは、必ず消火してください。 

•長期間留守にずるとをは、必ず電源プラグをコンセントから抜いておいてください。 


_ 消义後再点乂ずるとさの注意 _ 

消火後ずぐに再点火すると、過熱防止装置が作動したり、臭南音び出ることがありますので、しばらく 
冷えるまで待ってか5再点火してください。 


クリーニング燃焼表示 

•クリーニング燃焼はバーナ ー (燃焼部)内の巧れを除去するための燃焼です。 
•強燃焼で約2時間！;!上の連続運転をしまずと、デジタル表示部に 
r a ご5」を表示して自動的弱燃焼によるク u —ニング燃焼を 温度〇 

おこないます。（約日分間カウントダウンします）その後自動的に 時計口 

をとの燃焼状態にもどります。 


チャイルド□ックのしかた 


チヤイルド□ツクは、お子樣のいたずら操作の防止や、誤って r 運転スイッチ」を押してを点火しない 
よラにしたいとさに使用します。 


設定温度 室の湿度 

团厮 










固使いかた 


設定のしかた 

①運転中や運転停止中に「チャイルド□ックボタン」を3砂 LU 上長巧しすると r チャイ 
ルド□ックランプ」び点丹し、チャイルド□ックが設定されまず。 

♦運転中は運転スイッチで消乂のみ操作巧能です。設定温度の変更などの他の操作はでをません。 
♦運転停止中はすべての操作びでさません。 

解除のしかた 

(D チャイルド□ックび設定されているときに「チャイルド□ックボタン」を3秒な上長 
巧しずると「チャイルド□ックランプ」が消灯し、チャイルド□ックび解除されまず。 


使用上の注意 

A ま后、 

女高温部接触禁止 

燃焼中仍肖乂直衡ホ、高適部、給排気筒トッスガード (FR-S4 己 A‘ FR-S 已已 A ) 、 

ルーパー （ FF-S4 己 A’FF-S 己己 A) などに手などふれないでください。 

やけどのおそ n がありまず。 mm ± 


熟交換器 


♦ご使用中に、においがしたり目がしみる塌合は、給排気筒やパッキン部か5も排ガスが漏れている 
ことび考え5れ危険です。 

使用ずるのをやめてお買い求めの販売店にご相談ください。 

♦ストーブや給排気筒には、床暖房用の熱交換器などを取付 
けないで < ださい。 

ストーブや給排気筒に熱交換器などを取付けると排ガスの 
水分げ結露しやず<なり、結露水が凍結して給排気筒を塞 
ぎ、不完全燃焼や排ガスび室内に漏れる原因となり危険で 
す。また、ストーブの寿命を短くずる原因にをなりまず。 

•屋外の給排気筒トップび雪に埋ちれた0、結氷していない 
か、日常点検してください。 





§ 

0 

禁止 

を 

I 展プラヴを巧く 


•長期間使用しない場含や、使用期間げ終わ0ましたら、必 
ず電源プラグをおいてください。 

ほこりやミちれげついて発火ずることびあります。 

♦このストーブは、雷に対する安全機構をそなえていますが、 

雷の条件によってはス I -ーブび故障することがあります。 _ 

雷が発生したら電源プラグをコンセントから抜いてくださ 
ると安全です。またストーブをいためることちあ0ません。 

♦油成分び多量に飛散する攝所では使用しないでください。 

♦ス i -ーブの近くでラジオなど使用すると、ラジオに雑音び混入するおそれげあります。 

♦使巧中、停電や電源プラグが抜けた後に再通電しますと、デジタル表示部に「，ご」が表示され 
まず。このよ5な場をの再点火は、しば5く待ってス I -ープの本体温度が充分下がってか5おこな 
って < ださい。 

•正常燃焼中の炎は青炎でところどころに黄色が混じります。またがはある程度片寄ったり、ゆれる 
ことげありまずが異常ではありません。 






♦部屋の換気をした後、機器 
の損傷、給排気筒のがれな 
ど異窜のないことを確認し、 
電源プラグを差し直して再 
点火してください。（販売 
店にご相談ください。） 

♦販売店にご相談 < ださい。 


参点义ヒーターの故障び原因 
で運転を停止したとさはバ 
ーナー底にむ油びたま0ま 
す。たまった灯油をふを取 
ってか6、ご使用<ださい。 
(販売店にご相談ください） 

•再点火操作をします。 

♦現在時刻の設定とタイマー 
点火時刻の設定をやりなお 
します。 


♦再点乂操作をします。 


_些置 

•地震によって作動した場合、 
周囲の可燃物、機器の損傷、 
油漏れ、給排気筒のがれな 
ど異窜びないことを確認し 
てから再点火してください。 


ま全装置 はた5き _ 

对展自動消义装置 •運転中にス I — ブ本体び地震(震度約日1；(上） 

E - 5 や強い振動、衝撃を受けた場含、乂がなどの 

危険を防ぐために自動的に運転を停止します。 

♦タイマー運転中に S を表した場合、夕 
イマー運乾は解除されまず。 

♦運転中にス I -ーブ本体近辺の室内空気に巧れ 
が発生した場含、不完全燃焼による危険を防 
止ずるために、自動的に運乾を停止します。 

(•?- S I 'から E - BB 表示） 

♦不完全燃焼通知機能 

不完全燃焼防止装置び連続して作動したとき、 
不完全燃焼による危険を防止ずるために、作 
動したことを通知して、自動的に運転を停止 
します。 

( HHH 1けら WWW 5 表示） 

•再点火防止機能 

不完全燃焼防止装置が連続して作動したとを、 
不完全燃焼による危険を防止ずるため、自動 
的に運語を停止しまず。し WWW 表示） 

再点火防止機能び作動ずると、し U 辕の点火操 
作びでさなくなります。 

点乂ま全装置 •点火ヒーター-電磁ポンプ-燃焼用送風機な 

E - どの故障により点乂しないときに、運転を停 

止します。 


停電を全装置 参運転中に停電や電源プラグを抜くなどして電 

E - 0 源び切れたときは、自動的に運転を停止しまず。 

♦再び通電されてち運転しません。 

♦タイマー運転中に停電びあった場合、タイマ 
一運転は解除されまず。 

燃焼制御装置 •燃焼中にがび消えたとを、自動的に運転を停 

E - B 止させる安全装置です。 


不完全燃焼防止装置 

E-B / 

を-ら3 
ら-ら?， 
HHH I 
HHH ,? 

HH H 3 
HHHH 


過熱防止装置 
い'ぶ 


参対流巧ファンモーターの故障や異常燃焼など 
の原齒でストーブが異常過熱したとさ、また 
は ファンフイ ルターにほこりがつまった場合 
に、火災などの危険を防ぐために燃焼を停止 
します。 


E - 表示は安全装置が作動したときのエラー表示でず。 

詳しくは、 「 [i 固故障•異常の見分けかたと処置方法 j を参照してください。 


♦フアンフイルターのほこり 
を取り除いてか5、再点火 
操作をします。 

•処置をしても、繰返し作動 
ずるとさは、いったん運転 
スイッチを「切」にして、販 
売店に連絡してください。 

-お願い- — 

ずべての処置は必ずストーブ 
を消火し、本体温度び充分下 
がつてからおこなってください。 



固安全装置 

•安全装置が作動ずるのは巧5かの異常があるときでずか：3、下記の処置をしても正常にならないと 
きは、お買い求めの販売店にごネ目談ください。 

•安全装置び作動した場合は、「運転スイッ升対甲し r 切」にしてから、下記の処置をおこない、再度 
r 運転スイッチ」を押して r 入」にしてください。（再点义操作） 


器なしい 
磯れ認さ 
、が確だ 
後のをく 
た筒とて 
し気こし 
を排い乂 
気給な点 
換、の再 
の傷萬ら 
屋損異か 
部のどて 





[1箇巧に1回1^上] 


2] 点検-手入れ 


•ストーブ背面の フアンフイ ルターを引き振いて 
か5、ほこりを掃除機などで取り除いてください。 


I ★ガラス炎 筒 〔 FR - S 4 日 A • FR - S 日日 A ) 

•ガラス炎筒びすずで巧れてくるよラな場合や、 
ひびや破れびある場合は、販売店に相談の上、 
修理交換してください。 


•のぞき窓がずすで汚れてくるような場合や、破 
れびある場含は、販売店に相談の上、修理交撰 
して < ださい。 


•ストーフの反射板にほこりびたまった場合は、 
ガードのち端を上ちへ持ち上げ、下端を手前へ 
引いてガードを開いてから、乾いた布で、たま 
つたほこ D をふき取ってください。 


• J レーノ（一び汚れたり、ほこりが付着した場合は、 
掃除機や、固くしぼった濡れ雑巾などでふを取 
つて < ださい。 


★のぞき窓 〔 FF - S 4 己 A ， FF - S 曰 5 A 〕 


★反射ホ反のほこり tR - S 45 A ， FR - S 55 A 〕 


•点検•手入れをおこなうとさは、ス I -ーブを消乂し、ストーブび充分をえてから、必ず電源プラグを抜 
いておこなつてください。 

•部品に触るとさや、内部を掃除するとをは、手をけびしないよラに、手袋をはめておこなってください。 
♦ストーブをベンジン、シンナーなどでふかないでください。変色します。 

♦電装部品や燃焼部の取りはずし、分解はおこなわないでください。 


使ラたびに 


昆固圈をが：！」 

•ストーブの周囲は、常に整理、清掃し、燃えや 
すいをのを置かないよラにしてください。 

♦ストーブはいつち清潔に掃除して<ださい。 

巧れたままのご使用は危険のをとでずし、スト 
ーブのいたみを早めます。 

♦給排気筒及びトップの周囲には、危険物や隋害 
物びないよラにしてください。 

み ほな 

♦ストーブについたほこりやちれは、掃除機で服 
い取ったり固くしぼった霜れ雑巾などでふを取 
って< ださい。 

岳喜気，すす 

•燃焼中に排ガスのにおいびしたり、給排気筒卜 
ツプか5ずすが出ていないか確認してくださし、。 
異常があれば販売店に連絡してください。 


★油漏れ、油のたまり、油のにじ み 

♦送油経路やストープに油漏れかまたは油のたま 
り、油にじみびあるかどラかを調べる。給油の 
とさこぼれた灯油はよ<ふさ取って<ださい。 
万一油漏れによって油のたまり、油にじみび生 
じているときは、消火操作をし、原因を確かめ 
防漏の置をし、油漏れがなくなったことを確認 
した後、漏れた灯油を取り隙いてから点乂操作 
をして < ださい。 

★ゴム製送油 管1 

•ゴム製送油管を少し曲げてひび割れしていたら 
交換して < ださい。 

♦ホースバンドのゆるみびあれば締かなおして< 
ださい。 

♦ゴム製送油管は2年に]度は新しいをのに交換 
されることをおずすめします。 


[点検-手入れをおこなラときは] 


★ルーパ‘一のほこり ( FF - S 45 A - FF - S 55 A ) 


★フアンフイルター 























^3 箇月に 1 回似上^ 


女油タンク I 油タンク内の水 

•給油ロフイルターびごみやほこりで目づまりし •油タンクに水やごみびたまっているよラでした 

ますと、給油時に給油□よ0あふれ出たりしま 5、ドレン抜をや、油タンクのストレーナなど 

す。給油□フイルターを取出して、付着したご からたまった水やごみを取り除いてください。 


みやほこりを取り除いてください。 



♦電源プラグ、コンセントにほこりやミちれがたまると火災の原因 
になることがありまず。3箇月に]〜2回電源プラグをコンセ 
ントか5抜いて、付着したほこりや汚れを取0除いてください。 



•定油面器のストレーナは約3箇月に]回と、ストーブの梅納 
(シーズンオフ)のとさ、次のように打油で洗浄してください。 

① 油タンクのバルブを閉める。 

② 定油面器のストレーナの取出□に容器をあてびっておを、 

2本のねじをはずして、ストレーナを损を出す。 

感ストレーナを灯ミ由で洗淨する。 

④ストレーナを元通りに取り付け、こぼれた灯油をふき取る。 
©油タンクのバルブを開く。 

©油漏れびあるかないかを点検ずる。 



n シーズンに1固む上1 


女パッキン 达卓が^—を"！; 

♦燃焼中、室内ににおいがこをるよラな場合は、とく •点火ヒーター及びパッキンび古くなり、切 

にミ主意して点検してください。 れたり、ずきまなどびあると、点乂不良及 

• ガラスが筒とパーナーの接続部、ガラス炎筒と熱交 びガス漏れの原因になります。 

換器の接続部 （ FR - S 4 已 A ‘ FR-S 己已 A ) (販売店にご相談ください。） 

• 燃焼筒とノ くーナーの接続部 （ FF - S 4 己 A ’ FF - S 已己 A ) 

• 点火ヒーターの取り付け部 

★燃焼 リング、バーナー、 燃 焼筒 CFF - S 45 A 斗 F-S 已 5 A 〕 、熱受疲顯 

•燃焼 U ング、バーナー、燃焼筒 （ FF - S 4 己 A • FF - S 曰己 A ) 、熱交換器は高温になりますので焼損ずることび 
あります。ときどき点検し、変形や焼損していたら早めに修理してくだごい。（販売店にご相談ください。） 

I ★給排気筒、排気高 1 

ご使用中、においがしたり目びしみる場合は、給排気筒、排気筒やパッキン部か5排ガスが漏れてい 
ることげ考え5れ危険です。点横後お質い求めの販売店にご相談ください。_ 

♦給排気筒や排気筒の接続部のがれ、ゆるみ、つまり、腐食、固定の状態、給排気筒トップの周囲に可燃 
物がないかなどを、と定どを点検して、異常びあればなおしてぐださい。 

■排気筒の接続部に使用しているゴム製のリング （0 I 」ング)は耐熱性のをのですび、2〜3年で炭化す 
ることがありまず。ゴムの硬化及び割れなどびある場合には、においや排ガスび漏れるおそれびあり 


ますので新しい部品に交換してください。 

■給気ホースがふさびっていないか点検してください。 








图点検-手入れ 


地震などの災喜が発生したときの点横について 


♦地震などにより製品に振動、衝撃び加わったときは、運乾をする前に必ず巧の点検を実施してください。 


点検巧容 


♦機器の損傷の点検 ♦給排気筒回りのがれ、漏れの点検 ♦送油経路か5の油漏れの点検 

♦点検で異常びみつかったとをや、点検した後に使用しているとさ、排ガスのにおいびしたり目びしみる 
場合は、使用を中止して、販売店または別紙の[お客様相談窓口一覧 I に修理依頼をしてください。 


国定期点検 


長期間ご使用になりますと、機器の点横がが要でず。機器の寿命をより長く、より良い燃焼で快適にま全 
にお使いいただくために、2年に1回程度、シーズン鈴了をなどに、お質いホめ店、または修理賣格者〔（財） 
日本石油燃焼機器保守協会 （ TEL 03-34 日日-2目呂 8) でおこなラ技術管理講習を修了者（石油機器按術 
管理±)など〕のいる店、当社などにお問い合わせください。 


f 定期点検の内容 1 

項 目 

内 容 

送油経路の点検- 
掃 除 

♦定油面器•ストレーナの掃除 •油タンクのか振さ 

♦送油経路の油をれ 

機能部品の点検- 
確 認 

♦電気配線-安全装置のはたらを♦操作部品-動く部品のはたらさ 

消耗しやすい部品 
の点検-交換 

•点火ヒーター、燃焼リング、ク□スマット、ゴム製送油管 

掃除 ■ 点検-藝備 

、 

♦本体内部、フアンフィルター、対流用送風機、プ□アケース(ブロアモーター） 

♦备接続部のパッキン、日 U ング♦給排気経路の接続、つまり 








哥法定点検（長期使用製品安全点検制度) 


♦この製品は消費生活用製品安全法(消ま法)に定め5れた特定保守製品です。 

•特定保守製品は、お客様自身による保守が難しく経年努化による重大き故の発生のおそれびある 
ため、消安法により長期使用製品安全点検制度の対象に指をされた製品です。 

•点検期間に法定点検(有償)を受けていただくことが求め5れています。 

♦この製品の設計標準使用耕間は8年としていますび、製造年か67年後の目月から目年禮の目月まで 
を法定点検期間と設定していまず。（具体的な法定点検期間については本体に表示しています。） 

ご登録いただいた所有者情報に基づさ、点横通知を送付いたします。 


♦特定保守製品とは… 

消費生活用製品のうち、長期間の使巧に伴い生ずる劣化(経年劣化）により安全上ま障び生じ、一般消 
費者の生帯または身体に巧して特に重大な危害を及ぼすおそれび多いと認姐られる製品であって、使 
用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なもの(消ま法第2架第4項)として指定された 
製品でず。 

♦法定の点検期間が到来した5点検を愛けましょラ。 

• 特定保巧製品は、経年禁化による重大事故を防止ずるために、製品毎に設定された点検期間中に点 
検を受けることび製品の所有をの責務として求められています。（消安ま第33条の1 4) 

本製品に表示されておじます点検期間が到来しました5、忘れずに点検を受けましょラ。 

• また、本製品にはタイムスタンプ(点検時期告知)機能げ搭載されておりまず。使用時間が設計標準 
使用期間相当になりました5、デジタル表示部に]分間に]回 「 S'S S 」 を表示してお知5せします。 
使用状況によってタイムスタンプ機能げ設計標準使用期間とずれることもあります。タイムスタン 
プ機能を解除したい境合は、株式を社トヨトミ業務課日已 2-822-1] 44へご連絡ください。解除し 
た蠕合でを設計標準使用期間か5さらに]年相当の使用期間があったときに、再度タイムスタンプ 
機能びはた5をます。 

• なおまを点ネ贪後ち使巧を継続ずる場合には、こまめに （1 〜2年)法定点検に準じた点検を受けること 
び本製品を安全にお使いいただくために必要となりまずので、ごま意ください。 

•法定の所有ち登録をしましょラ。 

•特定保守製品の所有ちは、この製品の製造(輸入)事業者に法定の所有者登録をずることが求め5れ 
ておりまず。(消安法第32条の8第1項及び第2項）製品に同堀した r 所有着票」に記載して投函又はし U 
下の連絡方法にてご登録をお願いしまず。 ホだご登録がお済みでない方や、巧ちを登録の内容に変 
要が生じた場合には、速やかにご登録をお願いします。ご登録されていませんと点検通知の送付が 
でをません。 

• ご登録いただいた所有者情報は、消安法、個人情報保護法及び当社規定により揭切な安を対策のを 
とに管理し、法定点検、 U コール等製品安全に関ずるお知！5せをする場含政列•には使用致しません。 

. 所有者票がお手元にない場含は、お問い合わせ連絡先にご連絡ください。 

■所有者登録の方法 

• 戸斤有者票(返信八ガキ)でのご登録 

製品に同捆ごれている所有者票に必要な事項を記載の上 r 保護シール」を貼り付け返送願います。 
•インターネットでのご登録 
下記のアドレスから登歸いただけます。 
http :// www.toy 日 t 日 mi . jp / l 日 ken.html 
• 電話でのご登録 

株式を社トヨトミ業務課〇已 2-822-1 144へご連絡ください。 

寅付時間は、受付時間/平 日日：日 〇〜17 : 日日 

※年末年始や夏休み等当社の休日については、下記のアドレスか5ご覧いただけます。 
http :// www . toyotomi . jp / profile / office / index.html 

♦法定の点検通知をしまず。 

法定の所有者登歸をいただいたちに、法定の点検通知をいたします。（消まま第32条の 12) 

引っ越し等で所有ち登録の巧容に変更び生じた場合には、上記の変更登録をお願いしまず。 

変更登録をされませんと点横通巧の送付ができません。 





图法定点検（長期使用製品安全点検制度） 

【本製品の設計標準使用期間について】 

本製品は、設計標準使用期間を8年と算定しており、適切な点検をすることなく、この期間を超えて使 
巧されまずと、経年劣化による発乂-けび等の事故に至るおそれびございます。 

※設計標準使用期間とは、標準的な使巧条件（下記のく設計標準使用期間の算定の根拠>参照）の下で、 
適切な取扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使巧ずることがでさる 
標準的な期間として設計上設定:される期間で、製品毎に設定されるちのでず。（消ま法第32条の 3) 

一力一無償保証期間とは異なるをのですのでご注意ください。 


く設計標準使用期間算定の根拠> 

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、日本工業規格 JIS S 2073 r 家庭用密閉燃焼式 
石油温風暖房機の標準使用条件、標準加速モード及び試験条件」に基づさ！;(下の使用条件を想定して、 
当社において耐久試験等をおこなった結果算出された数値等に基づを、経年劣化によりま全上支障が 
生ずるおそれが善しく少ないことを確認した時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 


項 目 

条 件 

年間使用時間 

2,己己0日寺をう 

換気回数 

] 回 /h 

暖房設定温度 

22。じ 


また製品の設計標準使用期間の算出には、上記と使用年数一故隋率の特性を使用して8年相当と算出し 
ています。 

<ごま意くだをい！> 

•本製品を上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用環境でお使し觸しすこ場合におしでは、 
設計標準使用期間よりち早期に安全上 ま 障を生じるおそれがをくなる ことび 予想されまずので、製 
品に表示している点検期間よりを早期に点検を受けましよラ。 

.具体的な点検期間は、当社業務課(日日 2-822-]] 斗 4) にお問い合わせください。 

•製品を目的がの用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境で 
ご使用された場合右設計標準使用期間の到来前に経年劣化等による重大事故発生のおそれび高まる 
ことが予想されますび、このよラなご使巧は、お控えいただ< よラお願いいたしまず。 

【点検をおこなラ事業所の配置その他体制に関ずる事項] 

本製品の点検に関するお問い合わせは下の連絡先よりお願いいたしまず。 

■株式会社卜3卜 S 業務課 
Tel :曰已 2-82 吕 -1 144 
Fax :曰己 2-822- 2742 
♦受付時間/平曰9 : 日日〜 17 : 日日 

※年末年始や夏休み等当社の休曰については、下記のアドレスからご覽いただけます。 
httpy / www.toy 曰 tomi . jp / profile / 曰 ffice / index.html 
•点検料金について 

•点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また点検の結果、整備が必要となった 
場合は別途整備費用が発生いたします。 

点検料金は技術料、出張料を合計した金額となります。なお点検料金の設定の基準は、下記の 
アドレスからご覧いただけます。 
http :// www . toyotomi . jp / tyouki / inclex.html 
• 具体的な点検料金につをましては、上記の連絡先にてご確認いただけます。 

•点検等に関ずる事業所は」 お客様相談窓 □一覧1(別紙参照)に記載の支店-営業所になります。 









【点検の結果必要になると見込まれる部品の保有期間】 


点検項目 

整備用部品 

pR □□ぶ 

保有期間 

(1) 燃焼制御装置 

炎検知装置 

1日年 

C 2) 安全装置 

対震自動消火装置、不完全燃焼防止装置 

] 日年 

(3) 過熱防止装置 

バイ火タルスイッチ 

] 日年 

(4) 給排気経路 

給排気筒、給排気管 

] 日年 

(日）燃焼状態 

熱交操器、点火ヒーター、燃焼1」ング 

1日年 


※上記部品は経年劣化により不具をが発生ずるおそれのある箇所に関する部品であり、補修用性能部 
品(製品の機能を維持するために必要な部品）とは異なります。 

なお補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後7年です。 

[本製品の清掃その他日常的におこな弓べき保守の內容及びそのち法】 

•本製品を安全にご使用いただくためには、お客様においてを日常的に清掃や安を確認をおこなって 
いただくようお願いいたします。 

•本製品の取极説明書18ぺージ r を] 点検•手入れ」 に記載のち法で清掃やお全確認をおこなってください。 
•清掃や異常を感じた場含の措置をおこなラ隙には、製品の運乾スイッチを「切」にして電源プラグを抜し、 
てか5おこなってください。 

♦本製品の取扱説明書23ぺージ 「画故障•異常の見分け方と処置方法」 に基づいて調べて異常がおじた 
塌合は、直ちに使用を中止してお買い求めの販売店に連絡してください。 


画故障-異常の見分けかたと処置方法 

" T 度理を依頼される前に調べていただきたいこと 


•修理を依頼される前に下表の内容を確認してください。 

下表のよラなげ態は故障ではありません。 


状 態 

説 明 

点 

火 

消 

乂 

時 

巧めて使用するとさ、けむりやにおいび出る。 

製品の塗料やパッキン、燃焼部に付着した油や 
ほこ0などげ焼けるためです。 

点火-消乂時に r キシミ音」がする。 

加熱、冷却時にでる金属の膨張、収縮音です。 

点火してをすぐ温風がでない。 

不快な冷風を出さないためであり、ス1 -ーブ内部 
が暖まると自動的に出ます。 

初めて使用するとさは、電磁ポンプの振動 
音が大きい。 

ポンプ巧に空気が混入しているためです。 

しば5 くすると止まります。 

m 

わ。、 

焼 

時 

\ 

「カチカチ」時計のよラな音びする。 

電磁ポンプの運転音です。 

燃焼筒や熱交換器の一部びラず赤く赤熱す 
る。 

異常ではありません。 

とをどを黄色いおがでる。 

異常ではありません。 




圃故障.異常の見分けかたと処置方法 


〇 
E-0 

対襲自動消火装置び作 〇 

動した f-S 


〇電源プラグをコンセントに 
U 差し込んでください 


■ 



I■日^^^^ 


♦燃焼中 r カチカチ」音がすることびありまずび、電磁ポンプの運乾音で異常ではありません。 
♦表中の表示は「デジタル表示」（エラー表示）を示しまず。 


油タンクに水げ入って 
いる 

油タンクにに[油がない 


〇 〇 


水湿入の巧油をしっかり 
掠いてください 

打油を入れて<ださい 


不良灯油を使用した 

省電力機能び作動しま 
した 


So 〇 


販売店までご相談ください 


操作部のいずれかのボタン 
を巧して<ださい 


配線不良びある 


〇 〇 


販売店までご相談ください 


コント□-ラー不良 0000 


ねじ類の締めつけ不良 
組み立て不良 


〇 〇 


フレームロツド不良 


電磁ポンプ不良 


S 〇 〇 〇 S 


点火ヒーター不良 


排気筒接続不良 


排気筒の接続を確認して< 
ださい 


定油面器の1」セツトボタンを巧し 
てか5再点火操作をして < ださし、 


処置をおこなってを改善されない場合や原因び特定でさない場合や該当する現象がない場合は、 
お買いずめの販売店までご連德ください。 


故障-診断チ 


ツク表 


びびり音げ出る 
置台に油にじみびある 
使用中急に消える 
使用中室内がにおラ 


黄火でちえる 


法 

ち 

置 

処 

突然すベてのランプが消无る 
温風が出ない 









デジタル表示(エラー表示)の見方 


ストーブの運転中に異常び起こり消乂した場合、下記のよラに、デジタル表示部に 「エラー表示」 しますので処置をしてください。 


f エラー 表示 


処置方法 

t ~ 

0 

参運輯中に電源が切れました。 

♦タイマー点乂待機中に電源が切れました。 
(停電安全装置び作動） 

♦電源プラグの差し込みを確認し、再点火操作をしてください。 


2 

♦点火安全装置び作動しました。 

•販売店まで連絡して < ださし、。 

因 

S 

•巧震自動消火裳置び作動しました。 

•作動した原因を取り隙さ、再点火操作をしてください。 

19 

晒 

♦運転中に消乂しました。 

•販売店まで連絡して < ださい。 

因 

B 

♦ブ□アモーターび巧瞎しました。 

•販売店まで連絡してください。 

口 

记 

♦過熱防止装置び作動しました。 

♦本体温度び巧分下びるのを待って、 フアン フィルターを掃除し、 
再点乂操作をしてくださし、。 

E - 

IB \ 

•) くーナーサー S スタび断線しました。 
c — す一内に好油びたまりました。 

•販売店まで連絡して < ださい。 

E - 

凶 

♦着义 S スを3回しました。 

♦販売店まで連絡してくだをい。 

E - 


♦ミ肖义後すぐに泻点火操作しました。 

♦しばら < 待ってから再点火操作をして < ださし、。 

E - 

關 

♦排気筒びはずれました。 

♦排気筒を点横して接続を確認し、巧点火操作をして < ださい。 

E - 

网 

♦不完全燃焼防止装置び故障しました。 

♦販売店まで連絡して<ださい。 

E ~ 

則 

♦不完全燃焼防止装置び作動しました。 

♦部屋の換気をした後、ストーブ本体び充分に冷えてから、磯器 
の損傷、給が気筒のはずれなど異常のないことを確認し、再 
点火してください。 

E - 

国 

国 

td 

颐 

Hj 

国 

♦不完を燃焼防止基置び連続作動して、不 
完全燃焼通知機能びはた!3きました。 

参上記処置をおこなった後、里源プラグを差し直して再点火して 
ください。処置をしてを繰り返し作動するときは、販売店まで 
連維してくだごい。 

\HH 

函 

晒 

陋 

•さらに不完全燃焼防止装置び連続作動して. 
毎点义防止装置びはたらをました。 

•販売店まで連絡してください。 


國 

参定油面器内のな油面び上昇しました。 

•販売店まで連絡してください。 


給油ランプ点滅 

•ストープに灯油びさていません。 

参油タンクになミ由を入れてください。 

— 

— 

(n 41使用前の準備」の1給油の!;^参照） 

灯油びある場をは送油経路を点検してくだごい。 

パ'—表示点滅 

•タイマー点火時刻び設定されていません。 

♦運転スイッチを「切」にして、タイマー点乂時刻を設定して< 
ださし、。 

\ 

H , 

•室温び36むになごました。 

参ルームサ ー S スタの取り付け位置びよく 
ありません。 

♦ルームサー S スタの取り付け位置を確認し、適切な位置に移 
動させてください。 

J 









画故障.異常の見分けかたと処置方法 


{ エラー表示 

原 因 

処置ち法 ] 


L 〇 

•室温び 一 1 日で政下になりました。 

参ルームサー S スタの不良、断線、または配 
線旅けです。 

•P お売店まで連絡して < ださい。 

[し 

國 

♦ク U- ニング燃焼中。 

(約 5 分間カウントダウンしまず。） 

♦約 5 分被に自動的に通常運転にもどりまず。 

全消な 

♦省電力磯能び作動しましに。 

♦操作部のいずれかのボタンを押して < ださい。 

8 B 

、 '宿 

8 

滅 

♦点検時期にな 0 ました。 

♦ 直]法定点検（長期使用製品まを点検制度） を参照して < だご 
い。 

ノ 


回部品交換のしかた 

r ■ 1 


A ま息 


★分解修理の禁止 


故障、破損したら使用しないでください。 \jy 

不完全な修理は、危検でず。 兮解禁止 


短期間に消拜する部品は特にありませんび、 ガラス 炎筒 （ FR - S 45 A ’ FR - S 己日 A ) 、叔由面器、燃焼リング、電磁 
ポンプ、点火ヒーター、ノ くッキンなどの交換部品び必要な場合は、お買い求めになった販売店にご相談 <ださい。 
♦部品交換の隙は、必ずトヨトミ純正の補修部品をお使いください。純正の部品政がを使用して方一 
故障や事故が葬生した場合、当社は責任を負いかねまず。 

不完全な修理は盾険でず。修理をお受けになる場合は、財団法人曰本石油燃焼機器保守協をでおこな 
ラ技術管理講習会修了ち(石油機器技術管理±)などのいる販売店で修理されることをおずすめしまず。 


画保管(長期間使用しない場合） 

♦ス t -ーブを保管する場合は、「に]点検 •手入れ」 の頃を参照して、ス'''ープの手入れをしてから保 
管してください。また、いたんでいる箇所は修理をしてか5保管してください。 

♦格納■保管場所は、湿気•乂気■高温などの悪い影響のおよびにくい巧であって、しかをストーブ 
_の上には重量物をのせたり、人びのったりしないよラ配慮してください。_^ 

1 ストーブを長期間使用しないで保管するときは、必ず電源プラグをコンセントか5巧き、油タンクの 
バルブを閉めてください。 

2 ストーブを使用ずる季節び後り格納ずるとをは、油タンクの灯油を市販の給油ポンプで全部巧を取り、 
定油面器のストレーナーも取り出して灯油で洗淨してください。 

( r [71 点検•手入れ」 の 居油面器のストレーナ 1 参照) 

. - お願い - N 

油タンクの巧油を巧くときは、送油管のな油を完全に抜いてください。灯油が残っていると翌シーズ 
ンに使用ずるとき、つまって灯油が流れなくなります。_ イ 

3 ストーブや油タンクの表面をふいてぐださい。 

•固くしぼった濡れ雑巾や、薄めた中性洗剤でミちれを取り、乾いた巧で水気をみさ取ってください。 
•シンナー、ベンジンなどでふくのはおやめください。塗装び変色したり、危険でず。 

4本体にほこりがたまらないよラ、適当なカバーをかけてぐださい。 

に 附属品と「取巧説明書」- r 工事説明書」-「保証書」も紛失しないよう同時に保管してください。 







f 型式の呼び 

FR - S 45 A • FR-S 已已 A • FF - S 4 己 A • FF-S 己己 A ^ 

種 類 

密閉式石油ストーブ•ポット式•強制給排気形 • 強制対流形 

点火 方式 

電気点火 

使用 燃料 

灯油 （ J 侶1号） 

燃 焼 状 態 

最 大 

最 ル 

FF 

FR 

i 1 

SS 
己 5 

燃料消費量 

目.4日 kW (日.目 22 L / h ) 

2.19 kW (0.213 L / h ) 

発熱量 

23日4日 kJ/h 

7890 kJ/h 

熱効率 

8日.日％ 

86.0% 

AA 

暖房出力 

己.5日 kW 

1.881 cW 

FF 

FR 

SS 

44 

55 

AA 

燃料消費量 

日. 24 kW (日.加 9 L / h ) 

1.79 kW (日. 174 L / h ) 

発熱量 

18850 kJ/h 

6445 kJ/h 

熱効率 

86,0% 

86.0% 

暖房出力 

4.日日 kW 

] .已 4 kW 

外形 寸法 

高さ60日 mm •幅 496 mm •奥行41 8 mm (背面 カバーを 含む） 

質 量 

約171< 呂 

輩源電圧及び周波数 

] 日日 V 5日/目日 Hz 

定格消費電力 

点火時巧日/2加 W •燃焼時日日/加 W •待機時1.日/日. 8 W 
最大目80/日 SOW (点火初期に短時間発生） 

給排気筒の型式の呼び 

FFP -320 

給排気筒呼び徑 

D 39 

給排気筒壁貫通部孔径 

7日〜8日 mm 

排気 温度 

2 目 crciu 下 

電流ヒューズ 

4 A 

安全装置 

対麗目動消火装置 • 不完全燃焼防止装置 • 点火安を装置 • 停電安全装置 • 

過熱防止装置•燃焼制御装置 


壁固定金具 （1 セット）•標準給排気筒セット•木ねじ（1本）. 
ゴム製送油管 （ Im )(1 本）•ホースバンド（ル） （2 個） 






















因アフターサービス 


保証について 


♦添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、お受け取りください。記載 
内容をご確認のラえ大切に保管してください。 

•イ呆記期間はお質い求めの曰より1年間です。 


修理を依頼ずるとを 


♦r 曲] 故障•異萬の見分けかたとの 置 方法 J に従って、お調べください。直らないときは、ご使巧を中止 
し、必ず電源プラグをおいてから、お買い求めの販売店にご連絡ください。 

♦ご連絡いたださたい内容は;欠の通りです。 

①品名… FF 式石油暖房機嘘閉式石油ストープ） 

③型式の呼び…〔例〕 FR - S 4 已 A 
③お買い求め年月曰 
® 故障の状況(でさるだけ具体的に） 

⑥おなまえ，おところ.電話番号 

♦修理に隙しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店び修理させていたださ 
ふ 9 0 

♦保証期間が’過ぎているとをは、修理すれば使用でをる場合には、ご蒂望により有料で修理させていただ 
をまず。 

•修理料金は、技術料，部品代，出張輯などで構成されています。 


この取扱説明書と工事説明書および本体に表示されている禁止事項-を意事頂および通常使用に反し 
て使用された場合の故障、事故につさましては、保証いたしません。 


桶 修思性能部品について 

♦密閉式 tF 式)石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造巧切り後7年です。 

♦補修用性能部品とは、製品の機能を維持ずるために必要な部品です。 

I 乾居される場替 

•このストーブは電源周波数如、即 Hz とち同一仕様でず。 

♦電源周波数の異なった地域への転居でをそのままお使いいただけまずが、高地への転居、高地か5の転 
居は再調整びお要です。工事説明書の I 高地け:様への変更のしかた I をして参照ください。 


/ K ま思 

★分解修理の禁止 


故障、破損した6使用しないでください。 

の 


不完全な修理は、を険です。 

分解禁止 


故障-修理の際の連絡先 


アフターヴービスについてわか6ない場合は、お質い巧めの販壳店、または、 お客様相談窓□一覧 1 (別紙 
参照）までお問い含わせください。 











圃据付け-移設について 


据付け-移設工事は販売店に依頼ずる 


据付けや移設工事は販売店または据付業者に依頼し、お客様ご自身では、おこなわないでください。 


据付け場所の選定及び標準据付け例 


♦据付けについては、火災す防条例、電気設備に関する技術基華などの法令の基準があります。工事説明 
書の「ををのために必ずお守りください」をお読みになり、販売店または据付業苦とよくご相談してくだ 
さい。 

♦標準据付け例については工事説明書を参照してください。 



♦積雪の多い地方では、積雪時に給排気筒が雪でふさがれないような取付場巧を選定してください。また、 
風がよどむような場所では、がガスを再度吸い込んで、不完全燃焼を起こずことがありまず。 


据付け後の確認 


♦据付けび終 D ました6、もう一度、工事説明書の r 安全のために必ずお守りください」をお読みになり、 
工事説明書に記載されている通り据え付け!5れているかどうかを確認してください。 


式運転 


♦試運励ま、販売店または据付業者とご一緒にがずおこなってください。 

ite 起1誦 

1 r 巧 使用前の華備」 の I 給油のしか" 田 、 I 点义前の準備と確認 I に従って運転準備をしてください。 

お 

1♦「巨]使いかた」 に従って運転させてください。 

0初期運乾時の異常現象 

^ ♦ご購入されて初めて使用されるとをに、製品の塗料やパッキンび焼けることによって、においや煙が 
出る場合がありまず。 

このような場をは、お部屋の窓（給排気筒トップ取付け場所より離れた所）を少し開け、半日か5 
1曰程度、「強」運転をしてください。 

♦送油管の途中が山形になったり、をつれたりしていまずと、送油管の中に空気びたまって油が流れ 
ないことびあります。 使用前の準備」 の I 給油のしかた I ち左ぶぶ<> にがって;关油管の申 
の空気を抜いて < ださい。 

〇 正常運乾の目安 

U ♦正常運乾時のバーナーの炎の色は、黄火がとさどさまじる青炎です。 


消火の手順 


> ri 已慨いかた」 の I 消乂のしかた I にがって消火操作をしてください。 





















1愛情点検1 

丄ちな:マ、化 m の[[•ザつレづ/がち1 参 F 間スブの補修巧性能部品の 

★長年し使用の FF 式ストブの",、検を. 麵間は、製 ii 欄り後 7 年です。 

り 

ご使用の 際 
このよラなことは 
あ! 3 ませんか 

♦油をれずる。 

♦点义しにくい。 
♦強いにおいが‘ずる。 

♦炎が異常に黄色い。 
♦運輯中異常な音がずる。 
♦その他の體•故障がある。 

► 

ご使用 
中止 

___ 

故障や事故防止のため、 
コンセントか 6 電源プラ 
グを巧いて、必ず販売店 
に点検*修理をご巧頼< 
ださい。 


お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。 


型 式 


,お買い巧め年月日 

年月 曰 

お買い求め店を 

. . 

(電話番号） ( ) 一 

_一 J 


株式会社卜 " ai-s 

ホームぺージ http://www.toyotomi.jp 

本社干 467-08 己己 

名ち屋巿瑞穂区桃園町日番17号 
フ U — コール 012 日 -] 04-] 己 4 
TEL 〈日已2>822-1]44 
FAX く日己2〉 822-2742 








